工事説明書 


ガスビルトインコン □ 

型式 名 

巨 0 cm 幅 タイプ 

7 已 cm 幅 タイプ 

C 3 WL 1 PWA • C 3 WL 3 PWA 

C 3 WL 2 PWA • C 3 WL 4 PWA 


誤った機器の設置を行った場合のを害 • 損害の程度を、次のよラに区分しています。 

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず巧ってください。 


A 警告 


この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者び、またはその作業後の不具合によって使用ち 
び死亡、重傷を負ラ可能性、または火災の可能性び想定される内容を示しています。 


A ま意 


この表示を無視して、作業を誤った場合に作業者び、またはその作業後の不具合によって使用者 
び傷喜を負ラ可能性や物的損書のみの発生び想定される内容を示しています。 


お願い 


使用をび安全に快適に使用していただくために理解していたださたい内容です。 


&禁止 &必ず守る 分解禁止 


「設置される方へ （この「工事説明書」を設置前に必ずお読みください。）- 

. 周囲の壁び不燃材料じ(外で、トッププレートに貼り付けの防火性能評定シールに記載されている 
離隔距離を確保でさない場合は、絶対に設置しないでください。 

どうしても設置しなければならない場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。 

防熱板を取り付けなかった場合、火災のおそれびあります。 

※仕上げの構造び確認でさない場合は、必ず防熱板を取り付けてください。 

-下記に応じて設置を行って<ださい。 

(1) ビルトインコン□のみを単体で設置する場合一日ページ 

(2) ビルトイン形ガスオーブンとセツトで設置する場合 一] 3ページ 


A 警告 

A 機器を安を L ご使用いただくため、この工事説明書をよく読 T 

んでから、有資格者による指定された設置を行ラ。 a 

A 建築基準法、当該地区の市•町-村の条例、消防法、ガス事 P 

• f 業法、液化石油ガス法、「ガス機器の設置基準および実務指 \ 

ぉず守る 針」（日本ガス機器検査協会刊)に従う。 

トッププレートに衝撃や荷重を加えない、上にの 5 ない。 (\) 

^トッププレートびをおし、異萬调熱や火'がの原因になります。 v_y 

[ 

1 

A ミ主意 

^ 設置で必要なところに(外は絶対に改造•分解は行わない。 ^ 

CU —酸化炭素中雷のおそれげあります。また，火がの原因にな 

分稱 i 止 るおそれげありまず。 

1 お願い 

•乾電池を巧かずに点乂/消火ボタンを点义の状態で放置しない / 

でください。 

-乾電池を使巧しているガス機器を大型ゴ S などで廃棄される場合は、必ず乾 
外してください。そのままにしておホます户思わめ堇故になる广户があります 

の 

電池を取り 

〇 

◎アルミトッププレートについてのま意 

•アルミトッププレートは、衝撃に弱く、キズびつさやすいので、設置作業はを意して行ってください。 

設置後、トッププレートの表面に巧れ、キズなどびないか確認してください。 

トッププレートの表面に指紋などび付着した場合は、台所用中性洗剤や、水を含ませたスポンジ、布な 
どのやわらかい物でふさ取ったあと、洗剤や水分び残らないよラ、乾いた巧で再度ふさ取ってください。 


• この工事説明書に基づいて、設置されていることを確認してください。 

- 設置び終了したら、話澤廚のチェック I 」ストに基づいて、化ず再お認してくだ夕^い。 

• この工事説明書の記載内容か5がれた設置び原因で生じた故障および損傷は、保証期間内であつてち保 
証の対象とならないのでミ主意して < ださい。 

• 設置終了後、保証書（取扱説明書に記載）に必要事項を記入し、必ずお客さまに渡してください。 

• 取が説明書にがって、お客さまに避器の援化ち法など、化り扱站江をしてください。 
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開こん 


◎同こん部品*付属品の確認 

次の部品び同こんされています。不足のないことを確認してください。 


部品名 お 


バーナー キャップ（大) 
く左ちコン□用> 



バーナー キャップ（ル) 
く後コン□用> 




ごとく（大） 

く左ちコン□用> 



2 グ I 」ル排気ロカバー 



2 


ごと< (ノ」\) 

く後コン□用> 




、 


取扱設巧書 


工事說巧書 

(な罰書讯 







バーナー U ング カバー (大) 
く左ちコン□用> 



取扱説明書（保証書付） 
工事説明書 
クッキングブック 
検圧□ネジ用アル S パッキン 


る1 



バーナー U ング カバー (ル) 
く後コン□用> 



f ビルトインコン□で検圧した 
場合の取り替え用です。 

機器取付(ッキンとはお状び 
異なりますのでを意して<だ 
、さし、。 


サイドモール（左) 
サイドモール（ち) 


サイドカパー（左) 
サイドカバー（ち) 



る1 



る1 


アルカ I 」乾電池単1形 



2 


ダツチオーブン同こんタイプ 
品名コードの末尾が00000 OD 

ダッチオーブンふた 
ダッチオーブン網 
ダッチオーブン本体 
ダッチオーブン支持枠 
レシピカード 
鍋つかみセット 

◎ 

礎 質 

貧〇 

各] 
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各部のなまス 


C 3 WL 2 PWA タイプ 


※機器単体設置用ガス接続 □ 
[左コン □] 

バーナーキヤップ(大) 
左コン□用温度センサー 
バー ナ ー U ングカバー (大) 
ごとく（大) 


アル S トッププレート 
(アルマイト加工） 


電池ケースふた 
サイドカバー 
グリル燃焼ランプ 
グリル操作部 


グリルとび5取っ手 -J 
グリル焼網 
グ U ル受け皿 


コン□微調節ランプ 
コン□微調節ボタン/□ック機能ボタン 
□ック機能ランプ 

グリル排気□カバー 


[をコン □] 

パ'-ナーリングカバー(か） 
バーナーキヤップ(ル） 

をコン□用温度センサー 
ごとく（か） 



グリル排気 □ 

ガスオーブン設置用 
ガス接続 □ 《 


[ちコン □] 

バーナーキヤップ(大） 

ちコン□用温度センサー 
バーナー U ングカバー (大） 
ごとく（大） 


電源ボタン/電源ランプ 
点义表示ランプ 
ちコン □ 用点义/消义ボタン 
後コン □ 用点义/消'义ボタン 
左コン □ 用点义/消义ボタン 
コン□温調操作部 


•その他のタイプについては、トッププレートの幅、グ U ルとび日取っ手の形状び異なりますので、 
詳しくは取扱説明書の恪部のなまえ」を参照してください。 

※ガス接続口の位置を示す。（透視図） 
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設置前の注意 


◎設置する機器の確認 

•設置する機器び、ご使用になる目的、用途に適合していることを確認してください。 


A ま意 


〇 銘板（電池ケースふた裏面にお付）に表示してあるガスに適合してい 

ることを確認ずる。 （取扱説明書の8ページを参照してください。） 

必ず守る 火が-不完を燃焼-爆発着'人'のおそれや、機器び故障ずる原肉にわなりまず。 

© ガス種の異なる地域へ転居した場合は、部品交換や調壁が必要のた 
めま意ずる。 

必ず守る 撮発や不完を燃焼の原因になります。 

〇 この機器は家庭用の調理む外の用途には使用できないため、用途を 
確認し設置ずる。 

必ず守る火災-不完全燃焼’掘器の故障の原因になります。， 



(例)都市ガス用 13 A の場合 t 反〉 


LVJ 部分をお詔一] 
して < ださい。 L 

製造年月.製造 No - 
を表をしています。 

品ちコード ー T 


哩式 S) : if ホち又を； 

•13A 000 kW 12A 000 kW; 

側 

- f 製造年月I 

H N 

—00000000 
巧式を社八ーマン 

感 


◎設置場所の確認 

-設置場所をミ夫めるときは、次の事項をよく確認してからミ夫めてください。 


A ま意 


〇 

必ず守る 

〇 

必ず守る 

〇 

必ず守る 

〇 

必ず守る 

0 

禁止 

〇 

必ず守る 

(S) 

禁止 

Q 

禁止 

〇 

必ず守る 


設置ずるガス機器および同一室内に設置してある他のガス機器のガス消費量に巧し、十せな換気設備びある場所に設置ずる。 

他のガス機器户同時にが苗した-場合、不完を燃焼による一酸化炭素中雷のおそれがありまず。 

設置場所をミ夫めるときは、お客さまとよく相談し、ををな場所で、周囲にを険物•可燃物などがなく、 
义災のを険がない場所に設置ずる。 


水平で丈夫な場所に設置する。 

保守メンテナンススぺースが確保されていることを確認する。 

設置を、トラブルの原因になった-り、点お-修理にず障をホた-します。 

引义性のを険物（ガソリン•な油•ベンジン•接着剤など）や、業務用藥品（アンモニア、硫黄、塩素、 
エチレン化合物、酸類などの腐食性薬品）を周囲で保管したり、取り扱う場所には設置しない。 

ガス機器は、ガスエ作物、電気工作物などの他の設備に悪該響を与えない位置に設置する。 

棚の下など落下物のを険がある場所や樹脂製の照明器具、ガス湯沸器の下には設置しない。 

义のおそむや思いびけない事並の原因になります。 


空気の流 n , 


正常 


この機器は家庭用のため、業務用と して 使用ずる場 ESS 
巧に設置すると著しく機器の寿命び短くなります。 

コン□下部キャビネット裏側は、外部から 
風などの該響を受けない構造にする。 

-ち図のよラにガス配管貫通部など建物構造 上 内 
気と外気びつなびり、図1のよラな異常な空気 
の流れび起こるのでキャビネットに背板をちラ 
けるか、図2のように仕切板※（ベニヤ板など） 

により機器の後ちをふさいでください。 


\異常な 
巧気の流れ 


(仕切板設置例） 


^異常 


ガス管 


コン□下キャビネット 




A 


図1 


キャビネット背板 
または仕切巧* 
(ベニヤ板など）/ 


図2 


(S) 

禁止 


コン□のがびゆらいだり、ミ肖夕たり單苗燃焼や機器焼損のおそれびあります。 

※別売の仕切板セット （ DP 0723、 DP 0724) を用意しています。仕切板セットのおホめは、お買い上げの 
販売店または、弊社（取扱説日月書の裏表紙連絡先参照）に連絡してください 。I - 

ワークトップの前面部と機器の間を化粧板などで閉塞しない。 II——' 



上記のほか設置場所について、なのことを守ってください。 

-を暖房装置の吹き出し口近くや、強い風び吹き込む場所に設置しない。 
-奥行さ己 00 mm じ(上のワークトップに設置する。 
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レンジフード 


クリスフイルター 



機器の周囲が可燃物の場合 

刺^^^ 


お输'之 


機器の設置 


A ま意 


周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保 


◎防义上の離隔距離 

-機器を設置する周囲の壁などび、防义上ま全 
な場所かまたは、防义上有効な間隔を確保す 
ることび出来る場所に設置してください。 

-この機器は防义性能評定品です。 

※機器の周囲の可燃物（可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分ち含む) 
とは、下図の離隔距離を確保して<ださい。 


9 されていることを確認する。 

必ず守る义おそれびあります。 


A 寸法 

己 0 cm 幅タイプ： ] 已 cmiU 上 
7已 cm 幅タイプ： 7.巳 cmiU 上 


） 内は、周囲の壁び不燃材料で有効に仕上げた部分ちしくは、防熱板を取り付けたとさの寸法です。 

《 ] レンジフードファンじ(外の場合は 80 cm じ(上。 

《2不燃材料びない場合は SOcmL ソ上。 

◎上記離隔距離びとれない場合や、仕上げの構造びわからない場合は、必ず防熱板による防火 
措置を行ってください。 （下記参照） 


A ミ主意 


Q 

必ず守る 


防熱板（別売品）は、必ず指定のものを使用する。 

防熱板に同こんされている「取付説明書」に従って正しく取り付ける。 
防熱板を取りがけないと、乂涅のおそれびあります。 


-防熱板は己 Ocm 幅タイプは4種類、7已 cm 幅タイプは已種類用意しています。 

-用途に適した防熱板を遇んでいたださ、正しく取り付けてください。 

※取り付け方湖ホ別売の防熱板に同こんされている r 取付説明書」をご覧ください。 


コード番号 

高さ 

幅 (mm) 

備考 

① 

DP0128 

已90 

已3已 

共用 

② 

LP0130 

己90 

色00 

60cm 幅タイプ用 

LP0131 

750 

7已 cm 幅タイプ用 

@ 

DP0129 

已已〇 

900 

共用 

④ 

LP01 17 

已已〇 

150 

7己 cm 幅タイプ用 

⑤ 

DP0101 

90 

600 

60cm 幅タイプ用 

DP0104 

750 

7已 cm 幅タイプ用 



©バックガード 


立 


/ワークトップの'\ 
後部に立ち上び 
Vo びおる場合ノ 

※イラストはイメージ図です。 


《DP0101、DP0104 はワークトップ後部の立ち上びり用 


防熱板のお巧めは、お買い上げの販売店または、弊社（取扱 
説明書の裏表紙連絡先参照）にお問い合わせください。 


レンジフードおよび不燃材の場合 



づ一§09 


ii 


一已- 































































































30-45 



ワークトップ前面 / 


か 

LO 

< 


'30-45 


〈単ィ11: mm〉 





225 




ヤビネット扉前面 


4-R10 〜30 


A +37巧あけ寸法 


標準 ( A + 已 9) 巧あけ寸法 


巧あけ寸法は A + 已9び標準です。ただし、設置フ U —タイプですのでワークトップ 
穴あけ寸法は A + 已9、 （ A +4 己） A +37 のどちらでも設置できます。 


◎機器の取り付け 

-ビルトインコン□単体で設置する場合 


[標準設置図-機器寸法図] 


オーブン接続 □ 



※図は7己 cm 幅タイプです。 

※その他のタイプについてち、トッププレート幅、グ U ルとび 
ら取っ手の形状が異なりまずが、設置寸法は同じです。 

※くく 〉〉巧の寸法は A+37 設置寸法です。 

く単位： mm> 



A+ 己9設置状態 


A+37 設置状態 



◎ワークトップおよびキャビネットについて 

. ワ-ク トップ材は熱硬化性樹脂化粧板 （ J 旧 K 巨903)または同等] U 上の材料としてくださし、。 

-ワークトップの表面びニス引さのちのは変色しますので使用しないでください。 

-機器を組み込むために、下図の寸法巧に加工してください。 

-穴あけ寸法は、公差内になるよラに加工してください。公差外になると取り付けびでさなくなります。 


A ま意 


Q 

禁止 


4己 mm を超える厚いワークトップには設置しない。 

ワーク h ップの温度び上びじ Mi のおそれびあります。 


T 含這 


L 运々 


间程璧 f 兵‘.皆 I 


T 含09 


b 等 


陌拉皆 f _ l 言ごぶ 


J 
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[機器本体の取り付け] 


作 


業 


手 


順 


説 


明 


図 


機器側ガス接続□の接続ふたの取りがし 

-機器底部左側のガス接続口に取り付けてある接続ふた（ネ 
ジ3本）と 0 U ングを取り外してください。 


ガス接続□位置 
は3ページ参照 


取りがした接続ふた-ネジはす要です。 



(本体底部左側） 


前面パネ J レ包装材の取りがし 

-前楼パットを手前に引きあいてください。 


お願い 


テープはびしシート-発泡シートは、機器本体のはめ 
込みび終わるまで、取り外さないでください。 

取り夕 i すと、を操作部パネル-電邪ケースふたび開さ、 

設置時にモズびついたり、破握する原因になります。 



3. 機器本体のはめ込み 

-機器中央部の設置用取っ手を持ち、機器本体をキャビネッ 
卜にはめ込んでください。 

※上部左ちの枠を持たないでください。 （7 已 cm 幅タイプ） 
※はめ込み時はワークトツプやノ（ネルなどをキズつけない 
よラにを意してください。 


設置用取っ手 


A ま意 


0 跑巧にガス配管やバーナーなどを持たない。 

ガス漏れや覃苗燃焼の原因になります。 


〇 

おず守る 


機器を設置したあと、設置用取っ手を手前に倒す。 

トッププレートのガラスび割れる危逆びあります。 


バネル面/ 



©部は持たないでください。 


お願い 


n 


テープはびしシート-発泡シートは、機器本体のはめ 
込みび終わるまで、取り外さないでください。 

取りかず户、ち操作部パネル-雷ミかケースふた-び開ホ、 

設置時にモズびついたり、破握ずる區因になります。 


テープはがしシート-発泡シートの取り外し 

-テープはびしシートの両端の①を持ち、テープび機器前楼 
部よりはびれるまで引さ出す。 

-テープは びし シー ト②に持ち替えて前面 テープを 引き出し 
ち図 b ) の状態にする。 

-機器下面のテープ-操作部パネルのテープを取り外す。 



お願い 

1泡シートは 
重操作部パネ 


-穿 

ぶ 

無理に取り外さないでください。 

ル-雷邪ケースふたのツメがをあした-り、 

破眉する原因になります。 
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_ 作業 手 順 _ 

己.パネルキズ防止材-グ U ル焼網-グリル内包装材 
の取りがし 

1. 左ち操作部パネル下面内側に貼り付けている、パネルキズ 
防止材を取り外す。 

2. グ U ル前面にあるグ U ル入ロパットを取り外す。 

3. グ U ル受け皿を引さ出し、グ U ル焼網-焼網パット-チラ 
シ-ポ U シートを取り外す。 



お願い 

(ネルキズ防 
?り付けたま 


•ノ 

耳 

止材を必ず取り外してください。 

ま左ち操作部パネルを閉めると、ツメな 

户'が破捐やずおの原因になります。 


6.サイド モールの 取り付け 

-サイドモールをパネル両ヴイドの凸部（切り込み）にまつす 
ぐに差し込み、奥にあたるまで差し込んでください。 
■サイドモールは、（左）（ち）びありますので、ち図のとおり 
取り付けて < ださい。 


サイドモールの取り付け忘れにま意する。 


7.さ操作部パネル-電池ケースふたの取り付け 

-各操作部パネル （3 力所）-電池ケースふた （1 力所）を矢印 
の方向に回転させ、はめ込んでください。 


説明 図 






さ操作部パネル*電池ケースふたの取り付け後、必ず確認してくださ lA 


A ま意 


〇 各操作部パネル-電池ケースふた取り付け後、コン 
□-グリル操作部パネル周辺に r 浮き J がないことを 

必ず守る ホ5^き g す:5 

「ミ罕ホ I びある户煮こぼれび機器の部に浸入し、故障の 

原巧になりまず。 

〇 博き」がある場合は、コン□•グリル操作部/(ネルを 
巧して開け、正面•側面ち確認する。 

必ず守る 

〇 電池ケースふた取り付け後、電池ケースふた裏面にスト 
ッパー/はびツメ部に取り付けていることを確認する。 

必ず守る ストッパーパネを取りがけないと、電池ケースふたび 
90° L ソ上開き、グ U ル M にキズびつく原因になります。_ 


正しく取り付け S れた図] 




ストツパーパネ 
がツメ部か6外 
れている 状態 


ストッバーバネ ツメ部 



ストッパーパネをツメ部 
に取り付ける場合 


ストツバーパネ 


ツメ部 


ストッパーバネを図のように巧 
し込み、電池ケース面たを閉め 
てください。再度、電池ケース 
面たを開いて、ストツバーパネ 
びツメ部に取り付け5れている 
ことを確認してください。 
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作業 手 順 

説明 図 

8. 機器本体の固定 

-機器本体の位置決めは、機器本体側面の本体固定ネジ (4 本） 
でワークトップに固定してください。 

※機器前面とキャビネット前面とのおさまり具合を確認しな 
び日位置決めを行つてください。 

本体固定ネジ 


1。〇0 0001 

イラストは、7已 cm 幅タイプです。 

括 B 品の取り付け] 

作業 手 順 

説明 図 


1. トッププレートの取り付け 

1. 機器本体後部に止めてあるトッププレート固定巧ネジ （2 
本）を外してください。 

(このネジは3.で使用します。） 

2. トッププレートを水平に保ちなびら機器本体にかぶせます。 
バーナー U ングと バーナーを 合わせなびらトッププレート 
を 取り付けてください。 

トッププレート裏面突起部びトッププレート固定バネに確 
実に固定するよラに、トッププレート手前部を押さえてく 
ださい。 

3. 1.で外したトッププレート固定用ネジで、トッププレート 
を固定してください。 


バーナー IJ ング(大) 


ドライノ（一は必ず手動ドライバーを使用してください。 



〇 

電動ドライバーではネジび利かな<なります。 


トッププレ- 

-卜 \x 


;願い 


トッププレートの取り付けは確実に行い、浮さびないこ 
とを確認してください。 

トッププレート枠下部周囲に取り付けてあるシールパッ 
キンび外れたりしていないか確認してください。 



イラストは、7已 cm 幅タイプです。 

トッププレート枠 アルニプレート 


^グぶ T クぷ 


、シールパツキン 


トッププレート取り付け後、必ず確認してください。 


A 注意 


〇 

あず守る 


トッププレート取り付け後、パ’ーナーリングの 
r 浮き J がないことを必ず確認する。 

r 浮ホ I びある户煮こぼれが機器の部に浸入し、ぶ 


障の原因になります。 




★バーナーリングの r 澤き」がないように、バーナーリング 
の全周を両手で押さえ、バーナーとの段差をなくず。 




〇 

あず守る 


トッププレート取り付け後、パーナー用パッキン 
がはみ出ていないことを必ず確認ずる。 

はみ出ていると、バーナーの炎によりバーナー用 


パツキンに 罢堕をおこすおそれびあります。 
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作業 手 順 説明 図 


2.バーナーキャップ•バーナーリングカバー"ごとく* 
グリル排気□カバーの取り付け 

-バーナー キャップ- バーナー U ング カバー 取り付け後、ご 
とく-グ U ル排気ロ カバーを 正しく取り付けてください。 

◎バーナーキャップの取り付けかた 

-図のよラにバーナーキャップのの部び、点火プラグの真上 
にくるよラに合わせ、取り付けてください。 

(点火プラグに衝撃をあたえないよラにしてください。） 
※左ちコン□用は、ノ（ーナーキャップに 『 H 』 マークを表示し 
ています。 

※左ちコン□の 『 H 』 マークは、ガス種•仕様により、異なり 



よ9 〇 


A 注意 


^ パ’ーナーキャップを正しく取り付ける。 

V 誤った取り付けかた（浮さ、裏返しなど）で使用すると、 
必ず守る ■ 点火し ない 場合びありまず。 


がのふぞろいやず火で不完今燃焼、一酸化炭素中 

雷のおそれやパーナーキャップびをおする原因に 

なります。 


機器の中にがびちぐりこんで、焼損する原因にな 

ります。 


-誤セツトのまま使迈すると、機器寿命が短くなりますと 


◎バーナーリングカバーの取り付けかた 

-バーナー U ングカバーの▽マークを手前にし、欠さ部前後 
2力所をノ（ーナー U ングの凹部前後2力所に入れて、正し 
<取り付けて < ださい。 

◎ごとくの取り付けかた 

-ごとくは内側の凸部2力所を、バーナー U ングカバーの欠 
さ部前後2力所に入れて、正しく取り付けてください。 
※バーナーリングは、トッププレートに固定されています。 


A 注意 


〇 ごとくとパ’ーナーリングカバーは、正しく取り付ける 

誤った取り付けかた（浮さ、裏返しなど）で使用する 
おず守ると、 網の廚倒によるやけ户-点ん'不良-不完を燃 
焼-をおの原巧になりまず。 

また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレ 
ートに キブびつくおそれびあります。 

A ごとくに取り付けてあるゴム足ががれていないか確 
M 詔ずる。 

必ず守る ゴム吊びかれている户、トッププレートのキブやご 
とくのガタツモの原因になります。 


◎グリル排気□カバーの取り付けかた 

•グ U ル排気ロカノ（一をグ U ル排気口の枠に合わせて取り付 
けてください。 





イラストは、7已 cm 幅タイプです。 
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作業 手 順 

3. 乾電池の取り付け 

アルカ U 乾電池（単1あ： ] .已 V )を2個使巧します。 

•乾電池の寿命は、およそ1年びめやすです。 

(付属の乾電ミ也は工場出荷時に納められたちので、自然放電の 
ため、寿命び短くなっている場合びあります。） 

[電池ケースの取り外しかた] 

1. グ U ル操作パネルを巧して開ける。 

2. 電池ケースふたの左側面の寻部に指を引っかけ、電池ケ 
ースふたを開ける。 


3. 電池ケース前面にある上下の凸部をつまみ、電池ケースを 
引さ出す。 

※電池ケースは落下防止のため、途中で止まる仕様になつ 
ています。 


3. 


瞄電池の取り付けかた] 

4. 乾電池に個）の®©を確かめ、電池ケースに組み込む。 


A ま意 


0 

禁止 


乾電池の の© 方向は間違えない。 

点'人'でホなくなりまず。 


4. 


[電池ケースの取り付けかた] 

已.電池ケースを元の位置に戻す。 

※電池ケースをしっかり奥まで巧し込んで固定してください。 


説明 図 




® U 0 


6. 電池ケースふたとグ I 」ル操作部を元通りに閉める。 


「お願い 


-電池ケースに水などの異物び入った場合は、ふさ取って 
されいにしてください。 

電邢機能不良の原因となります。 

-電池ケースふたは約目ぴまで開きます。 

それ LU 上は無理に開かないでください。 

ふたび破握ずる匿因になります。 



乾電池取り付け後、必ず確認してください。 


A 注意 


〇 乾電池取り付け後、電源ボタンを巧し電源が入ることを確認する。 

. 電温びん目ない場合は、コン□瘦 iffiD パネルび正しく取じ化けされていないおそむびあります。 
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業 


手 


順 


説 


明 


図 


. レンジードフアンのホが線信号の動作確認 

( C 3 WL 1 - L 2 PWA の全てのタイプ、 C 3 WL 3 . L 4 PWA の品名 
コードの末尾び OOE タイプのみ） 

-コン□操作部で点火操作して、レンジフードフアンの連動 
を確認してください。 



dD 


-レンジフードフアンび動作しない場合は、下記操作を行っ 
てください。 

[設定を変更する場合] 

1 . 機器本体より乾電池を抜いてください。 

P 1 1ページ r 乾電池の取り付け」を参照してください。 

2. コン□操作パネルを巧して開ける。 

コン□操作部のち側面の下部に指を引っかけ、コン□操作 
パネルふたを矢印の方向に回転させて開ける。 

3. 後コン□の点火/消火ボタンの上の①〜③の切替スイッ 
チで這)または③に設定してください。 

(出荷時は①に設定されてます。） 

4. コン □操作部- コン □操作パネルを元通りに閉じてください。 
已.乾電池を機器本体に戻してください。 



(H) 


コン n 操作部 




3. 



■^①②⑤卜 



01 
I 司 阿 [5 


日.コン□操作部で点火操作して、レンジフードフアンの連動 
を確認してください。 

※再度設定をやり直す場合は、 1. の手順から行ってください。 


— A 江意- 

0 グリルとびらを取り付ける前に調壁ずる。 

グ IJ ル扉や操作部パネルにキズびつく場ろびあります。 

〇 設定を変更ずる場合は、必ず乾電池を抜いて設定し 
. て< ださい。 

切替スイッチを変更してち、設定はされません。 


切替スイッチ 


\ ①②③ f 


\ D / 

料 

1 铸; 

留〜⑤のいずれかに 


出荷時 

切り替える 


5. グリルとび5の取り付け 

1 . グ U ルとび日の溝部に力所）に、グ U ルスライド粋の凸部 
(2 力所）を差し込む。 

2. とび b の下部を『カチッ』と音びするまで巧す。 

※グ Uj レ焼網を取り付けた状態では、グ U ルとびらは取り 
付けでさません。 


2 . 



6.サイド カバーの 取り付け 

1. 奥のフックに、切り欠さ部を差し込む。 

2. 手前のフックに巧部を引っかける。 

※サイドカバーは、（左）（ち）びありますので、を意してく 
ださい。指かかり側に左またはちと表示しています。 
※図は、サイドカバー（左）の場合です。サイドカバー（ち) 
ち同様に取り付けてください。 
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ガス接続 □ 

旧1/2オネジ) 


已98 ( 本体4を) 




◎ビルトインコン□とビルトイン形ガスオーブンをセットで設置する場合 

•オーブンのタイプは、ワークトップ穴あけ寸法に関係なく、 A +37 仕様（ V タイプ）になります。 
オーブンの仕様を確認のラえ設置してください。詳しくはオーブン側の r 工事説明書」を参照してく 
ださい。 

※図は7已 cm 幅タイプです。 

※その他のタイプについてち、トッププレート幅、グリルと 
び日取っ手の形状び異なりますび、設置寸法は同じです。 

义 k 》内の寸法は A +37 設置時（コン□部）の寸法です。 
※オーブン設置寸法は、オーブン側の r 工事説明書」を参照 
してください。 


[標準設置図-機器寸法図] 

オーブン接続 □ 


後コン □ 

220 

1 

1 \ 

< > 

' \ 


1 



く単位： mm > 


温度センサー 



朗但7》 



(098) 


0IO 

6 

〇 


0WW (0 の 9) 
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[取り付け前の準備] 


作業 手 順 

1 . ビルトインおガスオーブンが設置されていることを確認ずる 


2 .グリル排気□ちり受け、グリル排気筒の取りがし 

■グ U ル排気口ちり受け（ネジ1本、黒色)、グ U ル排気筒（ネ 
ジ2本）を取り外してください。 

取りがしたグリルが気筒-グリルが気筒取付ネジはガス接 
続後、再度使用します。排気□ちり受けは不要です。 


※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。 


説明 図 



3.仕切板(ち） • （を）の取り外し 

-仕切板（左）（ネジ2本）-仕切板（ち）（ネジ2本）を取り外し 
てください。 

取り外した仕切お（ち） • 仕切板（ち）取付ネジはガス接続 
後、再度使用します。 

仕切板（左） • 仕切板（左）取付ネジはオーブンが気筒のお 
：!犬によって再度使用ずる場合がありまず。 （1 8ページ参照） 

※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。 


4.閱塞栓の取り外し 

-閉塞を巧え板（ネジ1本）を取り外してください。 

-閉塞をを後方へ引さ巧いてください。 

取りがした閉塞栓、閉塞栓巧え板、閉塞栓巧え板取付ネジはす要でず。 


※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。 




己.前面パネル包装材の取り外し 

-前楼パットを手前に弓 I きあいてください。 



お願い 

^ープはびし 
^みび終わる 
3り夕 i す户、 


-ラ 

耳 

シート-発泡シートは、機器本体のはめ 
まで、取り外さないでください。 

ち操作部パネル-雷ミホケースふたが開ホ 

說置院にキブがついたり、破捐する原因になります。 



6. ビルトインおガスオーブンの作業 


この作業はビルトインあガスオーブン側に 
付属されている r 工事説明書」を参照して 
行ってください。 


- 14 - 



























































[ビルトインコン□とビルトイン形ガスオーブンの組み合わせ作業] 


作業 手 順_説明 図 

1 . コン□機器本体のはめ込み 


機器中央部の設置用取っ手を持ち、機器本体をキャビネッ 
卜にはめ込んでください。 

※上部左ちの枠を持たないでください。 （7 已 cm 幅タイプ） 
※はめ込み時はワークトツプやノ（ネルなどをキズつけない 
よラにを意してください。 


コン□をはめ込む前に、才ーブン側のコン□接続用フレキ 
管をち図のようなお状-寸法に巧げてください。 


設置用取っ手 



A ま意 


0 跑巧にガス配管やパ’ーナーなどを持たない。 

ガス漏れや覃苗燃焼の原因になりまず。 


〇 

必ず守る 


機器を設置したあと、設置用取っ手を手前に倒す。 

トッププレートのガラスび割れるな陵びあります。 




お願い 





• テープはびしシート-発泡シートは、機器本体のはめ 
込みび終わるまで、取り外さないでください。 

取りかすと、各操作部パネル-電邪ケースふたび開さ、 

設置時にキズびついたり、破損ずる原因になりまず。 



テープはがしシート-発泡シートの取り外し 

-テープはびしシートの両端の①を持ち、テープび機器前樓 
部よりはびれるまで引さ出す。 

-テープは びし シー ト②に持ち替えて前面 テープを 引き出し 
ち図 b ) の状態にする。 

-機器下面のテープ-操作部パネルのテープを取り外す。 


a ) 


お願い 


• 発泡シートは無理に取り外さないでください。 

ち操作部ノ（ネル-雷ミホケースふた-のツメがをおした-り、 

破信ずる原巧になりまず。 



3. パネルキズ防止材-グリル焼網-グリル内包装材 
の取り外し 

1. 左ち操作部パネル下面内側に貼り付けている、パネルキズ 
防止材を取り外す。 

2. グ U ル前面にあるグ U ル入ロパットを取り外す。 

3. グ U ル受け皿を引さ出し、グ U ル焼網-焼網パット-チラ 
シ-ポ U シートを取り外す。 



お願い 

(ネルキズ防 
3りがけたま 


•ノ 

耳 

止材を必ず取り外してください。 

またち操作部パネルを閉める户.ツメな 

户'が破信やず形の原因になります。 



-] 已一 




































































































作業 手 順 説明 図 


4.サイド モールの 取り付け 

-サイドモールをパネル両ヴイドの己部（切り込み）にまつす 
ぐに差し込み、奥にあたるまで差し込んでください。 
•サイドモールは、（左）（ち）びありますので、ち図のとおり 
取り付けて < ださい。 


サイドモールの取り付け忘れにま意ずる。 



己.各操作部パネル-電池ケースふたの取り付け 

-各操作部パネル （3 力所）-電池ケースふた （1 力所）を矢印 
の方向に回転させ、はめてください。 



さ操作部パネル-電池ケースふたの取り付け後、必ず確認してください。 


A 注意 


〇 各操作部パネル-電池ケースふた取り付け後、コン 
□-グリル操作部パネル周辺に r 浮き J がないことを 

必ず守る42"\ホ5^受§ す; g ) 

「ミ罕ホ I びある户煮こぼれび機器の部に浸入し、故障の 

原因になります。 


〇 

必ず守る 

〇 

おず守る 


r 浮き J がある場合は、コン□•グリル操作部/(ネルを 
巧して開け、正面•側面ち確認する。 

電池ケースふた取り付け後、電池ケースふた裏面にスト 
ッパー/はびツメ部に取り付けていることを確認する。 

ストッパーパネを取りがけなしか、霞'讯ケースみたび 

90°じ （ 卜開ホ、グ U ル扉にキスびつく區因になります。 


正しく取り付け6れた図 




ストツパーパネ 
がツメ部か5外 
れている 状態 


ストッバーバネ ツメ部 



ストッパーパネをツメ部 
に取り付ける場合 


ストツバー/な 


ツメ部 


ストッパーパネを図のように巧 
し込み、電池ケース面たを閉め 
てください。再度、電池ケース 
面たを開いて、ストツバーパネ 
びツメ部に取り付け5れている 
ことを確認してください。 



作業 手 順 

説明 図 

6. 機器本体の固定 

-機器本体の位置決めは、機器本体側面の本体固定ネジ (4 本） 
でワークトップに固定してください。 

※機器前面とキャビネット前面とのおさまり具合を確認しな 
び日位置決めを行ってください。 

本体固定ネジ 


戸。0 〇。。4 

イラストは、7已 cm 幅タイプです。 

7. 才ーブンとコン□のガス接続 

-オーブン側に組み付けてあるコン□接続用フレキ管をコン 
□側の接続口と接続してください。 

接続の方法は、 ] 8 ページ（ビルトインコ 
ン□とビルトイン形ガスオーブンとの接続 
方法）を参照してください。 
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作業 手 順 


7. 才ーブン排気筒けーブン側の付属部品）の取り付け 

-オーブン排気筒上部のツバ部（巧）をコン□側突起部に差し 
込みなび日、オーブン後側の排気出口に確実に差し込んで 
ください。 

※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。 


オーブンの種類によって、オーブン排気筒の形状び異な 
ります。 

オーブン排気筒によって、仕切板（左）の必要性び変わり 
ますので、を意して<ださい。 


□ ふく b みなし 


回両側ふくらみ 回片側ふく日み 





仕切板(ち）：必要 
仕切板(左）：必要 

切断ラインで切断 


仕切板(ち）：必要 
仕切板(左）：不要 


8. 仕切板(ち)、仕切板(左）の取り付け 

1 . 才ーブン排気筒あ状び上記の[ふくらみなし]の場合 

-仕切板（左）を切断ラインにおって、ニッパーで切り取 
り、元通りに仕切板（左） • 仕切板（左）取付ネジを取り 
付けてください。 


切り取つた仕切板は不要でず。 


-元通りに、仕切板（ち） • 仕切板（ち）取付ネジを取り付 
けてください。 

2. 才ーブン排気筒あ状び上記回耐側ふく日劝、圓[片側ふ 
くらみ]の場合 

-元通りに、仕切板（ち） • 仕切板（ち）取付ネジを取り付 
けて < ださい。 


仕切板(左）は不要です。 


※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。 


9 .グリル排気筒の取り付け 

-元通りにグ U ル排気筒（ネジ2本）を取り付けてください。 
※イラストはわかりやすくするために、透視図にしています。 



A ま意 

>グリルち 

• グ IJ ル排 


i 

f 気筒を確実に取り付ける 

寬筒びお軍に取りがけられていないままが用すると、 

がず巧る機器び正苗に機能しない場合や、機器損傷の原因になりまず。 


説明 図 


ツバ部(巧) 





括 B 品の取り付け] 


作業 手 順 

説明 図 

1 . トッププレート•バーナーキヤップ•パーナーリングカ 
パー-ごとく -グリル排気□カバー-乾電池-サイドカ 
パ’一-グリルとび！ 5 の取り付け 

取り付け方法は、 9 〜] 3 ページ（[部品の 
取り付け])の項を参照してください。 
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[レンジードフアンのホが線信号の動作確認] 

( C 3 WL 1. L 2 PWA の全てのタイプ、 C 3 WL 3 - L 4 PWA の品名コードの末尾び0 OE タイプのみ） 


作業 手 順 

説明 図 

-コン□操作部で点火操作して、レンジフードフアンの連動を確 
認してください。 

レンジフードフアンび動作しない場合は、 

12ページ （ [設定を変更する場合])の項を 
参照してください。 


ガス接続-ガス配管工事 


◎ガス接続 

-ビルトインコン□とビルトイン形ガスオーブンとの接続ち法（コン□接続用フレキ管） 


A ま意 


〇 コン□接続用フレキ管に0リングがついていることを必ず確認する。 

※万一、なくなった場合ゃキズついた場合は、オーブン側に予備用として 0 U ングび入っていますので、 
必ず守;5 使用して<ださい。 

※コン□部の取り替え時は、 0 U ングを新しいちのに取り替えてください。 


0リングは複数個入れない。 


禁止 

(\)コン□接続用フレキ管は斜めに挿入しない。 

^※斜めに挿入すると 0 U ングびキズついたり、かみ込んだりしますので、必ず平行に挿入してください。 

A 固定金具のスリット穴の中に、接続継手とコン□接続用フレキ管ナットのツバ部び入っていることを必ず 

必ずす5確韶する。 

じ^コン□接続用フレキ管のナットは、一定量圧縮ずるとそれむ上回らなくなるので巧理に回さない。 

禁止 

じ^コン□接続用フレキ管は、ねじったり、繰り返し巧げたり、衝撃を与えたりしない。 

禁止 

上記項目を守らなかった場合、ガス漏れの原因になります。 









作 

業 

手 

順 

説 

明 

図 


■接続部の構造 



ットツバ部 

ナット 

コン□接続用フレキ管 


-► オーブン側 


1 . 才ーブン側に組み付けてあるコン□接続用フレキ管のナ 
ット部を矢印ち向へ移動させてください。 


励 


野 


ナツ I 




. 挿入部を接続継手と平行に奥まで確実に挿入してください。 


3. 手じめで接続用フレキ管のナツトを回し、ナツトツバ部 
と接続継手ツ/ f 部び合うまでしめ込んでください。 



しめ込みち向 


.ナットと接続継手の両方のツバ部び固定金具のスリット 
穴に入るように固定金具をはめ込んでください。 

《固定金具はナットのゆるみを止めるわので固定金具のス U 
ット巧の中に接続継手とナツトのツバ部び入っていること 
を確認してください。 


ス U ット巧 ィを 1?" 卜"(才ープ側に同こん） 


接続継手ツバ部/ 




\ナツトツバ部 
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◎ガス配管工事 

-機器を設置する場所にガス检がない場合や、あっても適切でない（位置-□径）場合は、 
新設または交換をしてください。 


• ガス接続方法 

[ビルトインコン□単体で設置する場合] 

-ガス接続は金属管または金属巧とラ管を使用してくださし、。 
-ガス接続は Rc 1/2 ( PT メネジ）です。 


標準配管接続例 

20已（ガス取入口） Rcl /2 ( PT メネジ） 


f ■111 I III 11 III 11 III I mi I III 11 1| 

し I I 111 け nill 1 1 inmil I MrlTn 

(350)*1 



i 金属可とラ管 


[ビルトインコン□とビルトインおガスオーブンをセツトで設置する場合] 

•ガス接続口、配管工事は、オーブン側の「工事説明書」を参照してください。 

すでにオーブンび設置されている場合は、] 8ページのガス接続に従ってガス接続してください。 


• 接続-工事後のガス漏れ確認 

[機器のガス接続が完了している場合] 

-検圧口（コン□とオーブンをセツトで設置した場合は、才 
ーブンまたはコン□の検圧口）に圧力計を接続し、ガスを 
を開いて一旦ガス圧を加えたあと、ガスをを閉めて圧力計 
の指示び下び日ないことを確認してください。 

[機器のガス接続びできていない場合] 

-検圧口に接続したゴム管か b 空気を吹さ込み、圧力び逃げ 
ないよラにゴム管を圧力計につなざ替えて、圧力計の指示 
び下び日ないことを確認してください。 

[ガス漏れ確認終了後] 


ゴム管 



-検圧ロネジは確実に取り付けてください。 

-ビルトインコン□側で検圧した場合は、必ず付属のアルミパッキンと取り替えてください。 
-検圧ロネジを取り付け後に検圧口部か日のガス漏れびないことを確認してください。 
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試運転 


• 取扱説明書の r 使いかた」に基づいて試運転を行ってください。 

• 試運転終了後、長期間使用しないとさはガス栓を閉め乾電池を巧いておいてください。 


チェックリスト 


f 点検項目 

点検 内容 

参照ぺージ 

チェック^ 

機 

器 

お 

ぶ 

び 

そ 

の 

周 

辺 

ガ ス 種 

銘板は使用するガス種に適合していますか。 

4 


同こん部品 

正しく取り付けられていますか。また不足はありませんか。 

2 - 7〜] 3 


可燃物との離隔距離 

可燃物との離隔距離、火災予防上の措置は十分ですか。 

5 


設置 条件 

障害物などとの離隔距離は十分ですか。 

己 


保守-管理上の空間 

点検-修理に必要な空間はありますか。 

4 


水平 設置 

水平に設置されていますか。 

4 


安定 設置 

強固に設置され、ガタツキはないですか。 

4 


操作部パネル 

コン□-グ1」ル操作部パネルに r 浮さ」はありませんか。 

8 


電池ケースふた 

電池ケースふた裏面に、ストッパーバネが取り付けられていますか。 

8 


シールパッキン 

トッププレート枠周團に確実に取り付けられていますか。 

9 


電源ボタン 

機器の電源 ON • 日 FF の確認をしましたか。 

1 1 


給 排 気 

十分給排気でさる場所に設置されていますか。 

4 


ガス接続-ガス配管工事 

接続は正しく施工され、ガス漏れはありませんか。 

18-19 


ラベル貼付 

接続具の施工ちラベルおよび連絡先のステッカーを貼り付けましたか。 

— 


、そ の 他 

グリル-オーブン庫内に同こん物が残っていませんか。 

— 

J 
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